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BOLESŁAW RUPNIEWSKI 


Inzynier komunikacji, DLaczelnik oddsiafu D. Ż. W.-B. 
Bo hzóthiej fecz ciężkiej chorobie w Amin Azisiejszy m 
o godzinie M1 zano zakończył knjcie. 
Pogrzeb odbędzie się w Warszawie d. 14 (2) Czerwca 
z kościoła S=go Krzyża o godz. 5=tej po południu, na 


który obrzęd, stroskana Rodzina zaprasza. 


Drukarnia Przemysłowa Marszałkowska 119. 


